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RESTRICTED 
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directly  or  indirectly,  to  the  Press 
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1 


* 


RAEME  MAINTENANCE  SCALE 
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Ci  Ap  q  L  at  —  f  t  c*j  ~  <t>1  (P  / 


.  (CGISBSTED  4.1A.IMTEMAHCE  SCALE  LHP  PB0VISI0H  SCHEDULE! ) _ 

I 

.  EQUIPMENT:-  GUN,  LIA-CHINE ,  TICKERS  .303-in  MG,  Mk  1  (\7ITH  DIAL  SIGHT  BRACKET )( Cl  /LD  0600)  f 

GUN.,  MA  CHINE  ,  VICKERS  .303-in  MG,  Mk  1,  {€i10D  £'S  r~G  t  -  0^>r  ~  "S  f  "T/ 

MOUNTING',"  TRIE0D-, —3 03 -in  MG ,  Mk  4  UB"  (CJ\ /LV  2226) 

MOUNTING.,  watercraft,  twin  Vickers,  ,3 03 -in  MG  (Aust)  (Cl/CAA  2423) 

'-SPATE  FOR  100  EQUIPMENTS 


A? C 


"PREPARED  JiY:  RAEME  SCALES  SECTION 
APPROVED  BY: 'DIRECTORATE  OP “ELE CTR I CAP 

_AND  ME CHA NICA  L  '.ENGINEER  ING 
ISSUED  T>  Yi  “DIRECTORATE  OP  PRDNANUE 

SERVICE  UNDER  DIRECTION  OP 
"THE  MILITARY  I'.OARD 
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THIS 


PREFACE 


BASIS  OP  SCALE  Tie  Scale  is  assessed  on  the  premise  that  a  maintainable  item  refers  tc  any  essential  spare 

— -  _  _  —  _  _ n  ^  4-^Cir* 


(a)  The  maintenance  rate  i.e.  the  quantity  of  each  item  required  to  maintain  100 
equipments  for  12  months  in  Peace  or  Par. 

(b)  The  initial  stock  quantity  of  each  item  to  he  held  by  f  ield  stock  holding  unios 
according  tc  the  number  of  equipments  serviced. 


ITELS  EXCLUDED  FROM  SCALE  BUT  WEOH  MAY  BE  REQUIRED  FOR  REPAIRS  OR  WORKS  HuP  FKOJECTS, 


Normally,  tOrdnancs  Depots  will  not  hold  items  excluded  from  the  Scale  and  requests  for 
such  items  will  be  carefully  examined  by:  - 

(a)  T7ork shops  and  Trade  Repair  Sections  prior  to  preparation  of  indents* 

(b)  Ordnance  Depots,  on  receipt  of  any  such  indents  with  the  object  of  deciding 
thou  and  there  whether  they  should  be  fabricated  in  workshops  or  referred  io 
AHQ  for  procurement  and/or  inclusion  on  the  Maintenance  Scale*  This 
decision  will  be  made  by  the  senior  RAEMS  representative  in  the  area  and  the 
time  factor  in  supply  will  be  given  full  consideration* 

NOTIFICATION  OF  Al/EFOENT  DATA 


Since  it  is  undesirable  for  workshops  to  undertake  unnecessary  manufacture  it  is 
essential,  that  as  soon  as  it  has  been  decided  that  an  item  should  be  recommended  for 
inclusion  in  the  Maintenance  Scale,  the  RASME  representative  will  notify  DOS 
(RAEME  Scales  Section)  AIN}  using  a  Scales  Change  Request  form  (AAF  FI  32) 
for  this  purpose*  If  after  investigation  it  is  classified  as  "MAlMTAn&BIE" 
the  relevant  Maintenance  Scales  will  be  amended  accordingly* 
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Cl /BD  0807 


I 


0008 
0809 
081  0 
0811 
0813 

I 

0815 
081  6 
0817 
081  8 
0821 
0022 


0023 

0022, 

0025 

0020 

I  • 

0030 

Page  (iii)'v 


SCALE  AITST/SA /I  02/1 


\ 

- 


ITEM 


52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

64 
63 
66 

65 

67 

60 


AMENDMENT 


■  11  ■ 


*m  . . . 


SEC  /GAT1  no 

item  

ci/dd  0832 

1 

1 

69 

i 

t 

1 

0035 

70 

1 

0836 

j 

i  71 

1 

l 

0837 

72 

0840 

73 

0841 

74 

0842  j 

| 

i  75 

| 

0844 

,  76 

0860 

77 

0863 

70 

0864 

79 

0063 

80 

» 

» 

0071 

81 

0072 

02 

0875  : 

'  84 

: 

007  6  ! 

!  83 

0082 

86 

NTffffiRXCAk 

amendment 


—I 


P^gc  (iv) 


rep. /OAT  N0_ - — — • — - 

item 

Cf/DD  0084 

1— 

CD 

0005 

80  j 

l 

0890 

89 

0096  '  ; 

91 

0097 

90 

0900 

92 

0901  j 

93 

i 

0906 

J 

94 

0907 

) 

95  ! 

{ 

|  0900 

1 

1 

96 

O92O 

97 

09-22 

98 

0924 

A 

99 

09.27 

1 00 

1 

« 

1  0930 

1 

* 

1  01 

0931 

1  02 

0932 

1  03 

AMENDMENT 


SEC /CAT  NO 


ci/iD  0935 

0940 


0942 

0943 

0944 

O94S 

0949 
0952 
0953 
0954 
0955 
095  6 

095  7 

095O 

095  9 
0960 


ITEM 


T 


1  04 


1  05 


I 


1 


1  06  ! 


I  07 
100 
109 

I I  0 
111 
112 

1 1 3 

114 

115 
1 1  £ 

117 
1 1  0 
119 


I 


V 


AMENDMENT 


1  \ 


Pago  (v) 


'ENANCE  SCALE  A U ST  /SA  /I  0 2 [\_ 

3 00/CAT  NO  .. 

ITEM 

C1/I.D  0972  | 

120 

0973 

121 

0903  | 

122 

0905 

123 

0907 

124 

0993 

125 

.  f 

1 

0994 

• 

126 

0995 

127 

2000 

1 65 

2014 

1 67 

2027 

31 

2059 

1 70 

2061 

172 

2062 

21 1 

2063 

203 

1  1 

•  1 

2227 

213 

AMENDMENT 


'—m 


s  C£l£_i£3 


|\nn  n?  T?  I G  A 

ITEM_, 

. . 1 

seoZcatJML - - 

CAT  NO  ,  . 

ITEM 

1 - .T-P— 

I 

A  LIE  N  — 

_ _ x— — - — 

Cl /ED  2270 

236 

D  2220 

214 

✓  •  * 

238 

1 

1 

2275 

2229 

213 

• 

1 

> 

2276 

239 

2230 

21  6 

A  | 

1 

1 

i  2277 

240 

2231 

219 

-  -  1! 

1 

1 

1 

2281 

244 

2236 

220 

1 

* 

» 

2284 

245 

2238 

221 

. 

11 

1 

209 

2240 

222 

t 

k 

2286 

246 

it 

206 

2290 

247 

2243 

223 

1 

1 

2251  | 

224 

l 

2290 

! 

•  i 

251 

2260 

228 

*  « 

2301 

253 

2261 

229 

*  t  * 

2302 

252 

* 

2265 

231 

>  1 

2310 

*  1 

254 

22  66 

232 

! 

1  "■  :  ! 

2315 

l 

256 

2267 

233 

< 

1 

• 

2316 

257 

2260 

234 

1 

1 

1 

1  ~  ».  *  1 

1 

1 

2317 

258 

2269 

235 

{  2318 

259 

Page  (vi) 


A  MEND  II ENT 


1 


NUMERICAL  INDEX  TO  KA  INTENANCE  S CAL E  ij_US T^SA/j Q 2./1, 


SEC/GAT  No  ~ 

ITEM 

AMENDMENT 

-  t 

SEC /CAT  No 

ITEM 

AMENDMENT 

Cl /ED  2320 

261 
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Australian  Military  Forces 

Pnm . . . . 

Tc:  DOS,  AH9 


SCALES  CHANGE  REQUEST 


AAF  FI  32 
Revised  Mar  1950 


Australian  Maintenance  Scale  Number  ....*• 
Date  of  Publication . . . . . 


*  Type  «f  Equipment . . . 

It  is  recommended,  as  a  result  of  userfs  experience  that  the  quantities  scaled  of  the 
undermentioned  items  be  increased,  decreased,  included  or  deleted  as  shown  for  the 
reasons  given  * 

*  Strike  cut  the  words  not  applicable 


Total  Number  in  formation  •••••••< 

Number  held  in  formation  reserves 

Theatre  of  operations  . . . 


Item 
Number 
in  Scale 


Nomenclature 


Sec/Cat.  Number 


Total  Number  of 
parts  issued  in 
a  stated  period 


Number 

Issued 


Period 

Months 


Suggested  Scale 


Qty 


Period 

Months 


No.  of 
Eqpts 


Remarks 


State  if  normal  maintenance 
special  projects  etc. _ 
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ITEM  OR  y 

PLATE  No.  r 

* 

r 

w  c. 

DESIGNATION 

CATALOGUE  NO. 

\ 

2 

3 

TAT LS_  _1  (  contcl  ) 

SECTION  Cl  (con-id) 

■  1  - : 

1 1 

CA  T  G II ,  safety,  Mk  1 

Cl  /ID 

063c 

1  2 

CAT OH,  shutter 

ci  A'D 

0639 

i 

13 

COLLAR ,  roller,  M1-'  1 

Cl  /P’D 

0645 

11* 

CHAIN,  HC- 

1  .  '  * 

*  *  *  1 

Cl/.  D 

1 

01  93 

15 

COILS,  front,  muzzle  attachment 
ball,  Mir  2 

Cl/liD 

i 

i 

0647 

1  6 

CORK,  for  p lu£ ,  Mk  1 

Cl  /ED 

c 

CTs 

o 

1  7 

COVER,  front,  Ek  f/l 

•  *  i 

ci/:d 

0651 

18 

•  i  i 

COVES,  £ib  spr in- ,  ilk  1 

ci  Ad 

0652 

19 

CjpVEH ,  rear,  Klc  1 

» 

ci  Ad 

7740 

20 

COTT! ,  re©  r ,  Kk  1,  assembled 

ci  Ad 

7932 

21 

CPwAlTC ,  n-  1  nA  “  : 

ci  Ag- 

0230 

22 

CUP,  muzzle  attachment  hall, 

Mk  3 

Cl  /CA 

0-937 

/ 

/ 

maintenance  scale  aust./  a  /102/1 
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p 
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CL 

UJ 

o: 

u. 
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12  MTHS 
MTCE 

1  00 

EQPTS 


1  MTH.  LAD. 

1 

6 

16 

TO 

TO 

TO 

5 

15 

30 

9 

ni 

1  11 

2  MTHS.  OFP. 


1 

TO 

10 


2  MTHS  WKSP 
STORES  SEC. 


1  1 
TO 
25 

26 

TO 

50 

51 

TO 

100 

1 

TO 

10 

(1 

TO 

25 

26 

TO 

50 

51 

TO 

100 

FOUIPMENTS _ _ _ _ 

13 

14' 

|  15 

1  16 

17 

1  18 

1  19 

REMARKS 


23 


24 


23 

26 

27 

28 


29 

30 

31 


32 


ThDIjB  J  (  c  o  n  *■:  d  ) 

SECTION.  Cl  (  c o n t d  ) 

*  i 

DISC,  muzzle  attachment  ball, 
Mk  1 

•  "  -  i 

*  i  • 

EXTRACTOR,  Likl ,  No  2  assembled 


..i  •• 


PLTSSE,  with  chain 

„  .  i 

G-ir  ,  No  3 

GLAND,  muzzle  attachment, 

No  1 ,  Kk  1 

1 

1 

GLAND  ,  pa  clcinp  : 


G-RIP,  rear  crosspiece 
HANDLE,  crank,  Hk  1 
HOOK,  "SH  MG 

LDVEl ,  b  o  1 1  om  feed  block,  Mk  1 


i 


Cl /ED  0680 

»  •  1 

Cl  /}  D  0691 


Cl /ED  0700 
Cl  /P.D  0712 


Cl  /ED  0/1 5 
Cl/ED  0715 


Cl /ED  0720 

ci  /:-d  0730 

Cl/PD  2D27 


Cl/v-D  -  07^0 

'  i  •  t 
!  '  :  i 


1 


MAINTENANCE  SCALE  AUST./^/  ^ 

page 


p 

p 

Q 


10 


ce 

u. 

o 


CL 

> 


12  MTHS 
MTCE 

1  00 


EQPTS 

p — w 


u 


u 


30 


8 


100  2 


!  I. 


;  ! 

2 

2!  U 

;  ! 


Uj  4 

T 


2i 


U 


TJ 


IT 


IT 


U 


U 


6 


6 


1  0 


1 

1 


6 


1  MTH,  LAD. 


1 

TO 

5 


6 

TO 
!  5 


16 

TO 

30 


2  MTHS.  OFP. 


1 

TO 

10 


1  1 
TO 
25 


26 

TO 

50 


51 

TO 

100 


2  MTHS  WKSP 

STORES  SEC. 


1 

70 

10 


1  1 
TO 
25 


26 

TO 

50 


51 

TO 

100 


EQUIPMENTS 


remarks 


10 


1  1 


0  d  x 


) 


x  x 


10  xj  x 


1  0  30 


6  1  C 


-v 

•«V. 


X 


2 


1 


x 

1 


X 


X 


12 


X 


13 


14 


X 


X 


4 


X 


X 


6 


15 


16  17  18 


19 


20 


X  X  X 


8 

2 


x 


X 


X 


X 


X 


8  2 


X 


12 


x| 


X 


1  $ 


.X 


n 

U 


Complete  with 

Gib  ,  No  ~3  , 

spring  and  cove 


Por  use  as  &u: 
rland  only 


For  plup  cork 
t  o  mux  z 1 e 
a  tta  chment 


Ihge  4 


- 

i 

ITEM  OR 

PLATE  No. 

T  — — — 

DESIGNATION 

•  *  *  »  .  ,  J  . 

•  • 

CATALOGUE  No. 

NO 

—  - 

I 

2 

s 

4A 

4  D 

TiiBLE  1  ( contd  ) 

SECT  IOIT  Cl  (  contd  ) 

•'  * 

33 

T  • 

LEVER,  check.  Mo  2  "S" 

Cl  /}■■  D 

0742 

» 

1 

i 

34 

LEVEE ,  extractor,  left,  FTo  2 

. 

Cl /I'D 

oyi;  6 

;  - 

1 

• 

35 

-**.*-'•  •  .  r  , 

J 

LEVEE  extractor,  ri;;:ht,  Fo  2 

Cl  /P!D 

• 

0740 

1 

• 

36 

...  -  t  » 

LEVEE,  firing 

i 

c  i  /:  'D 

0751 

1 

:  • 

jj§|| 

37 

.  '  -  . 

LEVEE,  top  EE  feed  block 

•  -  »  *  •  . 

Cl /ED 

0753 

1 

38 

LEVEE  ,  t  r  i  r-  r;  e  r  bar 

Cl  /EC 

0755 

1 

» 

i 

i 

i 

1 

39  i 

i 

LOCK,  breech,  ML  1 

i  t  \ 

Cl  /ED  07^0  • 

1 

40 

i  i  1 

LOCK,  cover,  rear 

Cl  /I  D 

07/5  '  : 

1  . 

1 

• 

41 

MUZZLE-LTT4CHMEFT',  hall.  Ilk  1 
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Cl  /;:  D  0099 


sr-rrr::. 


2 

1 

ITP 


IT 

TT 


2, 

2i 


IT  ~ 


F 


rpi  IT 


IT 


FP 


1 

2 


30C 
2 


U 


U 

TT 


Np  U 


5 

5 


0 

U 


6 


2,00  2 


1  0 


15 

15 


i/* 


x 


X 


X 


•v 

•A. 


nr 

4L 


nr 

-/i. 


nr 

.A- 


nr 


nr 

./V' 


X 


10 


X 


nr 


nr 


nr 

./w 


nr 


nr 


X 


nr 

UW 


X 


r 

-/U 


nr 

-/v 


X 


10 


X 


nr 


nr 

-A- 


nr 


X 


nr 


15 


nr 


nr 


nr 


X 


nr 


20 


x 


X 


2 

1 


x 


nr 

-o- 


X 


1  0 


X 


1 


nr 


n;* 


mtU 


nr 
«/  - 


X 


n  " 

-<V. 


nr 


1  c 


v 


nr 


2 

1 


20 


nr 

-A- 


X 


2 

1 


nr 


nr 


20 


x 


nr 

-A. 


2 

.  1 


•  Issue  until  stc: 
ex  li  a  visaed 


for  use  \7  i  *»;  ii  Cl, 
ID  002,0  when, 
stocks  exhousto 


MAINTENANCE  SCALE  AUST./Sij/i  # 


r 


,  ,/  *  /»J)  I  .!•/**  %t . 


151 


152 


-153 


1  5‘: 


155 


156 


157 


I5C 


15? 


1  ^0 


DESIGNATION 


'/POLS  ;._ro  ^FCJJDIL  :  IBS  (  c  on-Gd  } 
MPJ'JPJ'l  PA  (con-'/a  ) 


c;.  sr ,  : 


T-  'I 


-  Gii n  ‘  CE  ,  s  p  i  iv  ,  IT  a  3 


ch;>iit,  MG- 

CHii  IK 

CUES™,  Vickers  .  303 -in  KG- , 

Mic  3  "1  "  1 

CLIITOr”;r  GV. ,  Vickers  .3 03 -in 

KG- ,  Mir  2 

j  • 

CLIP  •  .  .  i  : 

COTG"'  ,  cesinr  ,  barrel,  Viclcers 

.303 -in  re  ;  ;  ’ 

•  -  *  •  -  1  - 

*  »  •  *  ( 

DISC,  a  iminv’  • 

•  •  |  1 

j  :  !  !  ! 

DLIKIFI'O  ,  flash  and  blesr 
def lcc>io:K,  Vickers,;  .3031- 

in  IV  ,  .HK  1  ;  ;  ;  .  .  .  ;  . 


CATALOGUE  No. 


c:i/fs  oof>c 


ci/:d  0-192 


ci/:  d  0195 
ci/:;D  2541^ 


Cl  /;"jD  0227 


Cl  /OS  33' 1CA 
Cl  /VD  02  61 


01/  D  7732 

|  *  *  »  ;  •  { 

•  | 

Cl/D  2523 


oi/:ip  7379 


NO.  OFF 


4A  !  4B 


AC 


4D 


,2  MTHS 
MTCE 

1  00 


EQPTS 


j  MTH.  LAD. 


2  MTHS.  OFP. 


2  MTHS  WX3P 
STORES  SEC. 


REMARKS 


foiUPMENTS 


9  10 


n  12 


13 


IIP  IT 


2  u 


2  2 


2, 


x  ix 


t  1 


IP  !tj 

i 
! 


10 


1 1 


IP  u 


TT 


TT 


1  IT 


It 


X  X 


X 


A 


1  0 


3  x 


1  0 


X 


X  X 


X 


•V-  -\r 


X  X 


X 


X 


X 


-/v. 


X  X 


X 


X  X 


X 


X 


U\-  -iX 


C 1  i  n  o  me  t  c  r  v  i 
s  h  ould  c ::  s  r a  n 


j '  oX  s  pa r c ,  pa r - : s 
and  -cools 


TJOI  yds 


UOI  vd  s 


Filler  s  ,KG  ,Mfc1 


X* 


x  Post;  aimin'  ,  I- 


ro 


a;  o 

oz 

—  a. 


1  61 

<2 

'3 

6li 


'5 


f, 


r 


p  f'l 


r 


'C 


<o 


l  70 


71 


72 


DESIGNATION 


TOOLS  A  IS)  A K C ILLS  E IE S  (con*-;d) 
L EjC  KEOJI  01  (con • ; d  ) 

EyE~LEi,‘ ,  lon;; 

EYE  -LE' 1  ,  sii  o'J  •>; 


FILLER  ,  MG-.  M Y.  1 

ORE S I '  HT  ,  bar,  d  e  f  l.c  c  t  i  on  , 

Hlc  1 

HA  I  ME'  ,  KO.  I'V.  1 


HA  SP 


HOAD,  milled  ,  W>  Kb  1 

HOSE,  rubber,  4 -ply  . 

J 0 J.l'Trn  ,  c  lb  o'7 ,  aui cl*  release, 
ME  3 

LAPP,  a  imin;  ,  KC- .  Kb  3  l  °  r  ) 

ill  ,  a  i min;  ,  IOC;  (n  usr  )  K  1 


LA  MP ,  assembled,  Kb  1 


73  MI  .ROE 


CATALOGUE  No. 


NO.  OFF 


4A  43  4C 


ci/:  D  ooij-i 

Ctj/rD  002} 2 
ci/:  D  02 30 


Cl /  D  02  /0 
Cl/  D  2000 

Cl/'D  0220 
Cl  /:  D  20-12. 
Cl  r.  -D  2^73 

Cl  A'.D  2^74 
Cl  /?D  2  059 
Cl/ CuA  2203 

Cl  Ad‘  20  A  : 

Cl/'D  252)7 


maintenance  scale  aust./W 


p 

p 

Q 


< 

Q_ 

U1 

cr 


LU 

CL 

>- 


FP 


12  MTHS 
MTCE 

1  00 

EQPTS 

P  vf 


“initial  stocks 


e 


1  MTH.  lad. 

2  MTHS.  OFP. 

2  MTHS  WKSP 

stores  sec. 

1 

TO 

5 

6 

TO 

15 

16 

TO 

30 

/  j 

10  1 

1 1 
TO 
25 

26 

TO 

50 

51 

TO 

100 

1 

TO 

10 

11 

TO 

25 

26 

TO 

50 

51 

TO 

100 

EQUIPMENTS _ _ _ - - : - 

9 

1  10 

Ln. 

1  12 

i ,3 

1  14 

i ,s 

1  16 

1  17 

IS 

i 19 

remarks 


TT 


1  0 


FPj  TT  jl  0 

i 
i 
i 
i 

hvT- 


pv 


TT 


1  5  x 
15 

1C 


j.  :  I 

F  i ,T  i 

!  m 

!  5  |  U 

I  I 


5 

5 


4 

MP 


5  |  U  j  5 

2. 

I 

U  5 


7T 


2 

1 

FP 

1 

FP 


TT 

P 

TJ 

IT 

U 


2 

2 


2 

10 


1 
1  C 


0  x 


10 
1  2 
1C 


3 


4 

20 


x 


nr 


x 


20 


X 


•vr 


-F. 


x 


X 


X  X  X  "  x 


X  X 


nr 


nr 


X 


X 


X 


nr 


X 


X 


X 


X 


nr 

J'*- 


nr 

-tl 


nr 

-TV 


X 


X 


nr 

-/ V 


nr 

.A- 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


iV 

A 


no  1  oz  s 
TJOI  ozs 


x  • 


4 

4 

4 


T7SE  issue 
Pi  /ij'ii  14106 

Che  sr  ir  iclcer  s 

P  r u s  h  oil 


.x, 


nr 

u\. 


n»* 

-fL 


E  cf  leer  a-:  m  i  r  r  o  r 


Rage  1 6 


rr  o 

oz 


DESIGNATION 


TOOLS  i.Ifl)  xtI-TCILL/.niES  (  contcl  ) 
SECT  TON  Cl  (con-id) 

1  74  I  PA  T  CH ,  first  aid,  Vickers, 


ITS 


179 


1  83 


MG- , 

Mk  1 

PEG-, 

night  line 

PIN, 

retaining , 

bar 

PLUG- , 

belt,  MG- , 

PLUG- , 

clearing , 

Mk 

1 

r 

PLUG- , 

test,  ada 

Vickers,  .303 

POST  , 

a  iming , 

CATALOGUE  No. 


lull  POST,  zero,  -HO,  Mlc  1 
1  82 


POUCH,  foresight,  bar  deflec¬ 
tion,  Mk  1  (or) 

.  i  *  ’  ■ 

,  »  j 

POUCH,  fore sight , i  bar  deflec¬ 
tion,  Mlc  2  . 


Cl /I'D  24  76 
Cl  /XD  2Z|  80 

ci/td  0271 

C1/LD  2500 

ci/pd  2503 

01 /I'D  2507 
Cl/lD  2522 

I 

Cl  /I  D  2516 


Cl  /PD  2520 


Cl /I  D  2521 


maintenance  SCALE  AUST./  V102/. 


NO.  OFF 


A  4B 


4C 


4D 


HP 

HP 


1 


IT 


-  10 


tt  i  0  20 


X 


U  2 


u 


HP 


HP 


HP 


u 


u 


u 


U 


U 


U 


5 


10 


10 


n 

U 


o 

U 


X 


X 


nr 


X 


X 


X 


X 

l 


X 

I 

I 

i 

X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


nr 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


nr 

-Tk. 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


U0I  s  c-  Vs 


TJOI  sc  Vs 


Foresight  bar 
deflection,  Ilk 


Also  for 
LMG-  Pr  Gci 


k  1 


=  ° 
Oz 

”■  CL 


DESIGNATION 


1  Gi» 


I  85 


06 


O  ~7 

U  / 


88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 


T COLS  _^i~P  -tii  C ILL.,  TIES  (  con*;<3  ) 
SECTION  Cl  (contd) 

PROTECTOR,  muzzle,  Vickers 
.3  03  -in  2'pr ,  l\k  *\  (or) 

PROJECTOR y  muzzle,  Vickers, 

•  3 03 -in  MG-  Mk  2 

PUNCH"-,  No  5,  HO,  Mk  1 

PENCE  y  ITo  3,  NCr,  2.1  k  1 

REP  LECTOR,  mirror  *3 03 -in  HG-, 
Hk  1 

ROD,  cleanin'-* ,  .303-in  MG-, 

Kk  2  "A 11  (LUST) 

RULE,  slide,  MG-  (Aust)’Mk  1 
(or) 

RULE,  slide,  MG- ,  Hk  3 

SCREE,  clip 

SCRE7",  fixing,  bar 
•  ♦ 

SCTE'7,  stop 


CATALOGUE  No. 


C 1  /' ' D  2525 

ci/:  d  93  95 
C1/7D  2530 
c-i/Vd--  2532 

Cl/;  D  2545 


Cl 

/  Cm. 

.  3404 

Cl 

’  ;;i .  * \ 

/C4a. 

>  34U 

Cl 

/TD 

2564 

Cl 

/TD 

02  62 

Cl 

/TD 

0272 

Cl 

AH 

0273 

NO.  OFF 


4A  |  4B* 


4C 


rnm 


maintenance 


SCALE  AUST./a//1  k1 

page  1  / 


p 

p 

Q 


< 

Q. 

Ui 

oc 

U. 

o 


12  MTHS 
MICE 

1  00 

EQPTS 


t  MTH.  LAD. 

2  MTHS.  OFP. 

2  MTHS  WKS 

STORES  SEC 

5P 

1 

TO 

5 

6 

TO 

15 

16 

TO 

30 

1 

TO 

10 

1  1 
TO 
25 

26 

TO 

50 

51 

TO 

100 

T 

TO 

10 

1  1 
TO 
25 

26 

TO 

53 

51 

TO 

ICO 

REMARKS 


Mk-  8  Z  Ammunition 

killers  MG- 

Poresi^ht  bar 
def le  ction 

Poresivthi  bar 
def le  ction 


mgmm 


— — . — 


- 

ir£.ge  1 G 

0-  O 

oz 

”■  CL 

i  . 

DESIGNATION 

... 

1 

•  —  -  — «  •  •  .  2 

• 

TOOLS  ET (  contd ) 

SE Cl  ION  C 1  (  c  on>;d  ) 

1.9.5 

'  ,  *  •  «  '  g  ! 

SC.KE'7,  win:  ,  clamp,  sliding 
sioht 

1 96 

SHE  CICLE  a  condenser,  s  *c  e  a  m ,  Ml:  1 

197 

SIGHT,  slidinr 

'  *  * 

f 

1  9(3 

. 

SPIGOT 

199 

I 

STREP  ,  sh cm Id,c r  ,  case  spare 
-parts  and  tools  Vickers 
.3 03 -in  IIC-,  HI:  1sx 

200 

•  t  *  *  •  #  f  #  *  *4  | 

•  •  - 

STSIP,  lone  I  ' 

*  *  , 

• 

201 

.  •  »  » 

gnvo  jp  short 

*  •  «  ' 

«  -  ;  !  1 

i 

202 

.  ;  1 

.  •  •  i  1 

STUD,  spring 

:  ■  ;  •  :  .  ■  ;  ;  ' :  ; 

2  03 

S'TIT  08  .  ;  ' 

*  t  . 

•  r 

2  Oii 

• 

'FOOL,  "belt  repair  in/;:,  Viewers 
.303 -in  KG*  Kk  1 

i  t  ;  •  :  ; 

»  ,  ! 

« 

■  .  :  .. !  i 

'  i  :  i  j 

•  *  »  1 

’  •  ’  . 

•  ;  ;  :  ; 

:  !  .  !  : 

r  •  .  ; 

CATALOGUE  NO. 


# 

i 


4A 


i 


i 


Cl/.  ^  02  A 

i  '  - 

ci/r-D  2577 

:  '■ 

Cl/J'.D  02  75 


-M 

I 


01/ D  2S/5 


ci/rD  0175 

;  i  i 

Cl/‘.D  .  00A3  :  ■- 

I  '  :  i  : 

ei/.D  ooi; / 

•  -  .1 
1 

i 

Cl  /ID  ■  0276' 

_  .  --  ••• 

— 

•  ; 

Cl  /l*D  2063 

•  i 

:  :  ‘  i 

!  _  i 

ci Ad  2^52 


f  1 


MAINTENANCE  SCALE  AUST./&/'  -  . 


irHnAt’VrocKS 

2  mths.  ofp 


TmthTwksp 

STORES  SEC. 

f* 

remarks 

1 

1 

TO 

10 

1 1 

TO 

25 

26 

TO 

50 

51 

TO 

1  00 

1  16  !  17 

P6 

1 ,9 

1  20 

I1  ore  sight  bar 
dc  f  le c*:ion 


I;1  or e sight  "bar 
d  ef lection 


T>  clx\ricl:ers 


,T  clW  iccVer 


F  ore  sight  -’b-: 
def lection 


Lam  p  a  imin0 


i 


£EO 

oZ 


205 


20  6 


?07 


208 


209 


:>i  0 


1 1 


12 


DESIGNATION 


:  < 


TOOLS  ABB  4P0ltL4aiES  (oontd) 
SLOT IQW  ~C  1 '  (  con"a  ) 

•  .  *  4 

TOOL,  combine  tion,  Vicke’rs 


.3  03 -in  MG- , 


1 


(  or  ) 


TOOL,  combination,  Victors 
.  ;»05-in  MG,  lit  2  .  . 

>  •  *  ;  • 

T 10 '  INGr ,  oond enscr  ,  s  »:ea m , 

Vickers  ♦  3  03  -  in  M'-.-  y  Mlc  3. 
TUIuIT -BUCKLE  .  ‘  .  I  : 

it** 

z» 

ViiLLET  3  Vickers  *3 03 -in  *MG-, 
^ ,  empty 


Klc  1  . 


7 A S HEPw 5  1  e a t h er  ,  MG; 

•  ♦  ;  —  -  i 

TIMBER,  lino 

SEC'1’ I  OF  LV  6 


CLV,  petrol,  2-callon,  rcoj: 
onrular.,  with  screw  cap  i 


•  s> 


CATALOGUE-  No. 


I 

\<  -%-z- 

:  » 


1 


-1 


01 /md  2653 ; 


ci  An  2652, 


Cl/jD  2672  . 
Cl  /l'D  0229 

;  | 

ci/Vd  2690 

Ci/tt):  2:6,96, 

'll-  * 

:  f  ;  j  ^  .  . 

ci /£d  2962 


LV  ^  /Mm  1  /083  GZ 


o* 


DESIGNATION 


21 
21/ 
21 

21  t 
211 
21  8 
215 
2  2  C 
2  2^ 


22 


22 


CATALOGUE  No. 


T/.ILB  2 

MOUNTING,  TRIPOD 

p  t>^  _mm  mmm.  rnrnmmm  ■  i*  it  ■  m  ••  *+ 

Mk  4  "d" 

SECTION  Cl 


.  .•  3. 03  -in  .H&  , 


,  , 

BLOCK,  centering;,  gun  (left) 

BLOCK,  centering,  gun  (sight) 

BLOCK,  screw,  clamp,  checking 
tr a ver  se 

BOLT,  jamming,  elevating  gear 
BUSH,  crosshead,  left 
BUSH,  crosshead,  right 

*  i  . 

#  i 

BUSH,  wheel,  elevating 

'  ;  i  ’  * 

CHAIN,  elevating  screw,  Mk  2 

CHAIN,  pin,'  joint,  crosshead, 
Mk  2 

CHAIN,  pin,  joint,  elevating 
gear,  Mk  2  f 


CROSS -HEAD 


ft  n  *  U 


i  • 

)  i 

•  ; 


Cl /J.D  2227 

;  ■ 

Cl /T>D  2220 

Cl /DD  2229 

Ol/TD  2230 

Cl /ID  8896 

2 

. C 1  /7'D  8897 

Cl'/P'D  2231 

i 

ci Ad  2236 

I 

ci Ad  2230 
ci /id  2240 

I 

ci  Ad  22ii3 


wpaiBf 


— - 


M  Ai 


ntenance  scale  AUST./&  /’«/• 
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2 

1 1 
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! 
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.  1 

f 

u 
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! 

1 
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« 
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1 

2 
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1 

1 

1 

U  ; 

! 

2 

2 

)  j 

:mp  iu 

i 

2 

2 

! 

y,v 

1 

B 

15 

15 

:st> 

! 

T' 

15 

15 

1 

U 

2 

4 

2 

U 

4 

8 

2 

U 

4 

0 

0 

1 

*  ^ 

*  < 

i 

♦ 

1 

2 

/  i 

NP 

u 

1 

1 

1 

* 

! 

1 

8 

u 

1 

2 

REMARKS 


2a 


rv»  d 

02 

£3 

“  a. 

%  ,  V’  ♦ 

DESIGNATION 

1  • 

2 

MOUNTING  P3IP0D,  .303-in  MG, 

Mk  4  "I"  ( contd ) 

SECTION  Cl  (contG ) 

1 

224 

DIAL ,  dir'c-ction,  Mk  2 

.  : 

225 

E  jlIC  ,  and  RING-  (assembled) 

226 

FEATHER,,  bush,  wheel, 
e leva  tin£ 

,  4 

227 

:  ♦ 

•  • 

PEAT HER ,  pin,  joint,  rear  leg 

i 

228 

HANDLE,  : jamming,  front  lcr;s 

229 

HANDLE ,  nut,  jamming,  rear  lec 

23O 

HANDLE ,  screw,  clamp-,  checking 
traverse 

231 

LEG-,  front,  left 

232 

LEG*,  front,  ri£ht 

233 

LEG-,  rear  : 

234 

LINK,  split  :  4 

235 

LOOP,  pin,  joint,  crosshead 

236 

LOOP,  pin,  joint  elevating  tea 

CATALOGUE  No. 


Cl /td  2251 
ci/rn  2310 

Cl/JD  0C9C 
C1/TD  9107 
Ct/JD  22 fO 

I..  ^ 

C1/1VD  22£l 

Cl  Ad  8916 
Cl  A-D  22 65 
ci/'D  2266 
ci/rD  2267 
ci  A-d  2268 

ci AD  2269 
ci  Ad  2270 


MAINTENANCE  SCA1-.- 


AUST./  S h  /I  O2/ 1 

 PAGE  2  1 


P 

P 

Q 


40  i  5 
I  • 


5  1 

12  MTHS 

< 

CL 

uj 

CC 

U. 

O 

m 

UJ 

a. 

v 

EQPTS 

P- 

w 

6 

7 

6 

1 

2 


IrilTiAL  STOCKS 


1  MTH.  LAD 


1 

TO 

5 


6 

TO 

15 


16 

TO 

30 


2  MTHS.  OFP- 


2  MTHS  WKSP 
STORES  SEC. 


1  11 
TO  TO 
10  !  25 


26 

TO 

50 


51  |  1 

TO  TO 

100  10 


11  i  26 
TO  1  TO 
25  |  50 


51 

TO 

100 


equipments 


TJ 

u 


5 

4 


o  1  10  |  11  |  12  l  13  |  14  1  15  |  IS-)  »  |  !  19 


1 

I 


2  '  V  '  2. 


U  1 2 


1  :  u  5 


-1  u 


1  p 
V 
TJ 


1 

1 

h 

4 


U 


2 

2. 

2 

2 

2 


5 

4  |x 

2  x 
2  x 
i  0  I  x 
2  x 


Uj  8 


5  i  U 


U 


5 

5 


-vr 

ul 


X  X  x  |x  I  x 

X  I  x  x  X 


X 


X  I  x 


X  I  x  lx  I  X  IX  1X1  Xl  X 
x  x  x  i  x  x  I  x  I  x!  x 


X  X 


X  X 


x  22 


X  X  X  X  X  X 


X 


4  x  x  ( x 

4  I  x  x 
2  x  x 

20  x  x 
-5  i  x  |x 

5 


X  X 


X  X  X  X  X  X 


X  X 


X 


UL  I  -/V 


X  X  X  X  X 


X  X  X  X 


X  X 


-v  I  -n. 
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CATALOGUE  NO. 
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MOUN^INO-  rT,12 IPOD  ( contd  ) 

SEC"?ldK  Cl  (contd ) 

1  1 

IFITT  9  bolt  jo mining  ,  clevo ti nr 
r*  e  0  r 

C1/7D  9010 

238 

NUT 9  b ush  ,  77 he  el,  eleva  ting 

OlA-D  2275 

239 

bTTTrr  ?  j 0 nnin,'  ,  rear  leg 

ci /:  d  227^ 

22:0 

NUT ,  screw,  clomp,  checkin;  , 
trover  sc 

1 

Cl /I'D  2277 

22}  1 

NUT,  stud,  joint,  .front  leg 

Cl  /5  D  095-1 

242 

9 

NUT ,  tumbler 

Cl/D  0920 

243 

PIN,  fixing ,  nur  jamming  rear 

I 

Cl /id  9112 

1  c-  £ 

244 

PIN,  joint,  crossheed,  Mlc  2 

>  ,  .  • 

TI  j*  H 

Cl/JD  2201 

245 

PIN,  joint,  c- leva  ting  gear, 

Mk  2 

ci/;  d,  2204 

— ^7 — 

CM 

PIN,  joint,  rear  leg 

Cl /  D  22  06 

247 

PIN,  tumbler 

CI/'D  2290 

ntenance  scale  aust. 


(VO 

oz 

£5 
—  0- 


DESIGNATION 


CATALOGUE  No. 


22|  G 

MOTORING  THIPOD  (conid) 
SECTION  Cl  ( contd ) 

PLA ^E  ?  clutch,  front  legs 

ci/:d  C927 

22f  9 

PL/^'E  j  clutch,  socket,  rear, 

right 

Cl /)'D  0929 

250 

PLATE,  clutch,  socket,  rear, 
left 

C1/TD  392C 

251 

PL UNG-BR  ,  indica  tor  1 

Cl  /I  D  2293 

252 

•  '  » 

POINTED  elevating  ; 

ci/:.d  2302 

253 

POINTER,  direction  dial,  Mk  2 

ci/r.D  2301 

254 

•  *  J 

.  .  j 

RING-,  adjustable 

Cl/j  D  2310 

255 


25£ 


257 


SCPET7,  block,  ccnterin:  ,  f:un 
S CP.E~  ,  C lamp  ,  ch c  c ki n,r ;  t  r  a  vc r  s ^ 

SC’.ET,  clevntin;'  (assembled) 

7  • 


Cl  /ft)  8890 

Cl /T'D  2?  19 
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MAINTENANCE  SCALE  AUST./SA/1  02/ 


jrage  24 


CATALOGUE  NO. 


c i/d  231  / 

ci/d  231c 
ci/:  d  8?43 
Cl  /?'D  2320 
ci/d  2321 
ci/d  2322 
ci/  d  2330 
ci/:  d  2331 

ci/  d  2335 
Cl/D  233 r. 
Cl/D  C?^ 

ci/::d  2337 
Cl/D  2339 


maintenance  SCALE  AUST./ 


3/ 


designation 


MOUNTING-  TO  IPOD  (coma) 

SBC^ION  _C1  (con-od) 

'  n  ^ 

t 

i  ! 

‘TASKER,  screwed.,  loop, 
securinr’,  crosshead 

T7A  SHER  ,  h a  nd  1  c  ,  j  a  unsinf , 
rear  leg  : 

-r^ SHEK  ,  ha  nd  1c  ,  scr  ew  clamp 
checking  traverse  ; 

774  SHER,  stud,  joint, 
front  leg,  Fo  1 

VU\  SHER  ,  s  tud  ,  j  oint ,  f  r  ont 
leg,  No  2 


ttheEL,  elcvatipf 


Ut-  tt 


CATALOGUE  No. 


C 1  /j'D  C970 


ci /vd.  9013 


Cl/VD  9021 


ci  /r.D  23L0 


ci /VD  25^1 
Cl/.D  235-1 
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Pa.  re  2  c 


2  /  / 


(2  7  G 
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280 
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_  J5 

MOTTN11?  IFG- ,  watercraft,  tv/i_n 
£icj^ervs  ^3  03  -  in  Mg  (A FST  ) 
SEC ^10^  "cV ~ 

A RM ,  trovcrsinf,  M  1c  2 
BA FB  ,  Barrel,  fron t 
BA FB ,  barrel,  rear 
BAR  ,  sir'ht 


BOLT  , 


1*  T7ft 


282  B RA  CICE  T  ,  tvri  n ,  arm 


283 


2  84 


289 


286 


)  O  *7 
-O  / 


BUSH,  traversing  arm 

BFSE,  spacer  rod,  belt  bo* 
carrier 

OaPwRIER ,  belt  box 

CHAIF,  pin,  joint,  elevating 
rear ,  Mk  2 


CHAIF,  pin,  joint,  traversing 
arm 


Cl/CAA  2424 
Cl /Cii A  2429 
Cl/  CA  A  2426 
Cl/ CAA  2427 
Cl/ CAA  2428 
Cl/  Cal  A  2429 

’  —  r  *  T  7  • 

I  •  -  : 

ci/Cx.;.  22,  03 


ci/c/wi  2430 

C 1  /  Ciiii  2431 


Cl  /T'D  222,0 


Cl/Ci'J»  22,02, 
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designation 


2  Qi 
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29Q 


291 


292 


2  93 


2  9  4 


293 


2  9^ 

297^ 
2  90 


S** j-  US  __ 3^  (com; d  ) 

M II TC •_ waj^ercraf t tv; in 

-»_3P3  -  in  _MG_  _(A  us  t )  (  c 
S^C^ION  J31_  (  c  on  v  d)  "  * 

CO  /  EH  ,  co  nv as,  ■*; vj in  Vickers 
MG-  (iust ) 

PIN,  joint,  e  levs  tin;;  rear, 

Mk  2  "7  " 

PUT,  joint,  tr  a  vers  inf:  arm 
PIN  (for  shield) 

ROD,  spacer,  band,  barrel 
R OD ,  spacer,  belt  b ox  carrier 
SEAT,  slinr  ,  canvas 
STAY,  sif  ht  bar 

SIGHT,  A milVDRSAL^  MGf,  IVr  2 
FACKSIG-HT ,  Mk  2 

I*  ORE  SIGHT!,  Mk  2 
EYE -PIECE  (rubber ) 


on 


CATALOGUE  No. 


•;d  ) 


Cl/CAA  02,00 


C1//.D  2  284 
ci/caa  24-13 

Cl/CAA  2436 
Cl  /Ohh  2433 
C1/CAA  2434 


Cl/CAA  3^01 


C1/C4A  2437 


C1/7E  9713 
Cl /EE  9712 

Cl  /y-K  1132 
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